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Quarto Arbitro: 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Diego dos Santos Ruberdo (CD / MS) 
Elita Maria da Silva (CD / MS) 


Tiago Ramos de Oliveira (CD / PB) 


Resultado do 1º Tempo: 0 X O 


Botafogo / PB 


1º Tempo 
Entrada do mandante: 18:50 Atraso: 
Entrada do visitante: 18:50 Atraso: 
Início 1º Tempo: 19:00 Atraso: 
Término do 1º Tempo: 19:47 Acréscimo: 


Miguel Felix de Oliveira (CBF / PB) 


Cronologia 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


2 min 


Resultado Final: 1 X 1 


Relação de Jogadores 


Caxias / RS 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Ne] Apelido Nome Completo Ne] Apelido Nome Completo T/R 


RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 20 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série C/2024 Rodada: 2 
Jogo: Botafogo / PB X Caxias / RS 
Data: 28/04/2024 Horário: 19:00 Estádio: José Américo de Almeida Filho / Joao Pessoa 
Arbitragem 
Arbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (AB / MS) 


Entrada do mandante: 19:59 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 20:02 Atraso: 2 min 
Início do 2º Tempo: 20:04 Atraso: 2 min 
Término do 2º Tempo: 20:54 Acréscimo: 5 min 


CBF 


P/A 

1 Dalton Dalton Alan Munaretto T(g) P 174147 1 Jose Jose Carlos Miranda a 366358 
2 Lenon Lenon Fernandes Ribeiro T P 184363 2 Marcelo Marcelo Henrique Ferreira T P 341126 
4 Wendel Lomar Wendel Lomar da Cruz TENE 350435 3 Dirceu Dirceu Wiggers de OI... T |P 174541 
7 Will William Viana Santos w 567193 4 Cezar Cezar Henrique Dias ... TARE 500955 
9 Pipico Wesley Henrique Lima ... T P 170477 5 Barba Joao Pedro de Giuli TARR 387277 
10 Bruno Leite Bruno da Silva Costa ... TP 501383 6 Dudu Eduardo Mandai Rodrigues T P 348432 
14 Renie Renie Almeida da Silva MNB 181824 7 Pedro Cuiaba Jose Artur Pedro da Silva T P 562298 
16 Evandro Evandro Lima de Oliv ... w È 419230 8 Emerson Ma ... Emerson Martins da Silva T P 292221 
20 Thallyson ... Thallyson Gabriel Lo ... q | e 465539 9 Alvaro Oli... Alvaro Vieira de Oliveira TARE 541189 
25 Gabriel Fe... Gabriel Fernandes de Lima T P 506475 10 Tomas Bastos Tomas Almino Bastos ... T P 309584 
28 Edmundo Edmundo Appolinario TANE 553037 11 Vitor Feijão Vitor Correia da Silva ui? 431945 
12 Wallace Wallace Gomes de OliveiraR(g) P 347875 12 Samuel Samuel Deuner R(g) P 546008 
3 Douglas Douglas Matheus doN... R P 347212 13 Jean Jean Pierre Freitas ... lat | IP 334790 
5 Lucas Lucas Goncalves da S... R P 399843 14 DIAS Lucas Ryan Dias Santos R P 609480 
6 Rafael Rafael Furlan Soares RE 303550 15 Geilson Geilson Cerqueira Almeida R P 539771 
11 Dudu Jorge Eduardo Silva Costa R P 435736 16 Mateus Mende: Mateus Mendes Ferrei... R P 323567 
15 Gama Marcelo Gama de Almeida R P 454694 17 Augusto Augusto Cesar Veriss ... mt | IP 432204 
19 Joãozinho Joao Victor Amaral d ... RP 320865 18 Matheus Roché Matheus Victor de Ar ... BARE 507704 
21 Warley Warley Armentano dos ... R P 532101 19 Vinicius Vinicius Spaniol mt | IP 549513 
22 ERICK Erick Henrique Ponte ... RARR 671219 20 David Peninha David Lustosa de Oliveira R P 370739 
29 Jô Jean Hebert de Freitas R P 464709 21 Gabriel Silva Gabriel Santos Silva RARR 501939 
32 Paulo Cesar Paulo Cesar Fonseca ... R P 657534 

33 Balardin Lucas Balardin Rodrigues R P 343343 

T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Evaristo De Toledo Piza Técnico: Argelico Fucks 

Assistente Técnico: Marcos Antonio Ribeiro Assistente Técnico: Glebson Robson Barroso De Lira 
Médico: Fabio Farias De Lima Médico: Matheus Gadelha Barros 
Treinador De Goleiros: Rodrigo Gomes Das Neves Treinador De Goleiros: Everson Ricardo Pereira 
Preparador Físico: Lucas Emmanuel Vasconcelos De Oliveira Preparador Físico: Tiago Cetolin 

Massagista: Henrique Andelieri Da Silva Fisioterapeuta: Diego Jose Da Silva 


27 9 


26:00 NR Alvaro Vieira de Oliveira Caxias/RS 
31:00 2T 11 NR Jorge Eduardo Silva Costa Botafogo/PB 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


23:00 1T 6 Eduardo Mandai Rodrigues Caxias/RS 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com gestos a marcação da arbitragem. 
42:00 1T 14 Renie Almeida da Silva Botafogo/PB 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática para impedir um ataque 
promissor. 
43:00 aar 8 Emerson Martins da Silva Caxias/RS 


Motivo: A1.24. Outro motivo - Por conduta antedesportiva, demostrando derespeito ao jogo ao segura seu adversário pela camisa. 


+02:00 1T 5 Joao Pedro de Giuli Caxias/RS 
Motivo: A1.4. Segurar um adversário por motivo tático para afastá-lo da bola - Segurar seu adversário por motivos táticos. 


08:00 2T 10 Tomas Almino Bastos da Silva Caxias/RS 


Motivo: A1.1. Dar ou tentar dar um pontapé (chute) em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada 
temerária em seu adversário na disputa de bola. 


19:00 27 2 Lenon Fernandes Ribeiro Botafogo/PB 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma 
entrada temeraria em seu adversário na disputa de bola. 


30:00 2T 17 Augusto Cesar Verissimo Galvan Caxias/RS 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar o reinício ao chutar a bola para longe. 


32:00 2T 11 Jorge Eduardo Silva Costa Botafogo/PB 
Motivo: A8. Comemoração de um gol - Retira a camisa na comemoração do gol. 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Foi respeitado um minuto de silencio em homengem postumas ao sr. maurício césar carneiro bastos. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Informo que após o término do primeiro tempo foi solicitado à equipe do s.e.r. caxias que trocassem a camiseta de jogo, por causa de uma forte chuva que caiu 
repentinamente durante a partida e umedecendo os uniformes das equipes ocasionando uma dificuldade para a boa prática do jogo, que de prontamente foi 
atendida pela equipe visitante. 


contudo, pensando no bom andamento da partida e sem avisar nenhum membro da equipe de arbitragem, a equipe do botafogo f.c. teve a proatividade de trocar 
o uniforme colocando a sua segunda opção que coincidiu com a mesma cor da camiseta trocada pela s. e. r caxias, estando as duas equipes com uniformes nas 
cores branca. sendo assim, foi constatado essa situação somente quando a equipe mandante retornou ao campo de jogo e de imediato quando a equipe visitante 
estava no túnel que dava acesso ao campo foi solicitado para ela retornar ao vestiário e colocar o uniforme que iniciou o jogo que foi prontamente atendido. logo, 
devido a essa situação o jogo reiniciou-se com dois minutos de atraso. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 
Nada houve. 


Substituições 


INT Caxias/RS 17 - Augusto Cesar Verissimo Galvan 11 - Vitor Correia da Silva 
10:00 2T  Caxias/RS 15 - Geilson Cerqueira Almeida 5 - Joao Pedro de Giuli 
10:00 2T  Caxias/RS 20 - David Lustosa de Oliveira 10 - Tomas Almino Bastos da Silva 
14:00 2T Botafogo/PB 11 - Jorge Eduardo Silva Costa 14 - Renie Almeida da Silva 
14:00 2T Botafogo/PB 19 - Joao Victor Amaral dos Santo... 25 - Gabriel Fernandes de Lima 
23:00 2T Botafogo/PB 15 - Marcelo Gama de Almeida 28 - Edmundo Appolinario 
23:00 2T Botafogo/PB 21 - Warley Armentano dos Santos 10 - Bruno da Silva Costa Leite 
24:00 2T  Caxias/RS 18 - Matheus Victor de Araujo Rocha 8 - Emerson Martins da Silva 
33:00 2T  Caxias/RS 16 - Mateus Mendes Ferreira Pires 6 - Eduardo Mandai Rodrigues 
36:00 2T Botafogo/PB 29 - Jean Hebert de Freitas 9 - Wesley Henrique Lima Silva E... 
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